Z glebokim zalem zawiadamiamy, ze w dniu 14 pazdziernika 1988 roku, zmarl w wieku 49 lat 


OFICER WOJSKA POLSKIEGO 


Kpt. rez. inz. 


OZEF 


UKOCHANY MAZ I OJCIEC 


Wyprowadzenie zwlok z Domu Pogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastapi w piatek 
dnia 21 pazdziernika 1988 roku o godzinie 13.30, o czym powiadamiaja pograzeni w glebokim bólu: 


ZONA, CORKI, SYNOWIE, ZIEC I RODZINA 


